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fischen Warme errechnet wird. Hierzu wird eine inathematische Interpolationsformel, welche fiir diese mittlere specifische Warme den Beob-achtungen angepasst ist, verwendet. Ich habe schon Seite 16 gezeigt, zu wie verschiedenen Ergebnissen man fiir die wahre specifische Warme gelangt, wenn man Interpolationsformeln verschiedener Art benutzt, selbst wenn diese Formeln die mittlere specifische Warme gleich gut darstellen. Dieses ist so klar, dass hieriiber kauin ein Wort zu ver-lieren sein sollte. Wenn z. B. die mittlere specifische Warme, bestimmt zwischen verschiedenen Temperaturgrenzen ^/^2> *i/^'» W^" u- s- f«, wobei t& > & > # u. s. f. sich als stetig wachsend findet, so kann die wahre specifische Warme gleichwohl an verschiedenen Stellen ab-nehmen, ohne dass dieses in einer Interpolationsformel fiir die mittlere specifische Warme zum Vorschein zu kommen braucht. In einer solchen Formal ist die Abnahme durch das uberwiegende Anwachsen ausge-glichen; sie enthalt nicht die etwaige Abnahme fiir gewisse Temperaturen und stellt dafiir das Anwachsen fiir andere Temperaturen als unbedeu-tender yor, denn es thatsachlich ist. Dazu. kommt die Schwierigkeit der experimentellen Untersuchung, die sehr gross ist,' wie aus der Un-zahl von Correctionen, die man nach und nach einzufuhren sich ge-zwungen gesehen hat, erhellt.
Das beriihmteste Beispiel ist das der specifiscben Warme des Wassers, fiir welche nunmehr sehr viele Bestimrnungen vorliegen *), wodurch aber gleichwohl ein abschliessendes Ergebniss noch nicht er-zielt ist. Zuerst glaubte man, dass diese specifische Warme mit wach-sender Temperatur abnehme. Regnault's bekannte Bestimmungen fiihrten dann zu dem Ergebniss, dass im Gregentheil eine bestandige Zunahme stattfinde gem ass der Formel
cp = 1 + 0,00004^ + 0,000 000 9 tf2,
wofiir nach Bosscha's Berechnung  der Eegnault'schen   Beobach-tungen einfacher zu setzen ist
cp = I + 0,000 221.
Pfaundler und Plattner fanden ein viel bedeutenderes An-steigen bis zu 10°, als selbst die Bosscha'sche Formel angiebt, ebenso Him, Jamin und Amaury, v. Miinchhausen, Frl. Stamo, nach deren Untersuchung gar cp= l -f 0,001 255 tf sein sollte, Henrichsen, Baumgarten, Cerosa, der fiir hohere Temperaturen die grosste Varia-bilitat ermittelte, namlich cp = 1 + 0,001 lt + 0,000006 t'2. Weitere Untersuchungen von Rowland, Velten, Dieterici, Bartoli und Stracciati fuhrten dann zu dem Ergebniss, dass die Abhangigkeit von der Temperatur viel verwickelter ist als man friiher annahm. Aus Rowland's Beobachtungen und sein en eigenen glaubte Dieterici
l) Wegen der Literatur sei auf die verschiedenen Lehrbiicher fiir Phvsik verwiesen.                                                                                                     Jder Sicherheit bekannt ist. Der Hauptmangel liegt darin, dass die wahre specifische Warme als solche nicht bestimmt, sondern aus der sogenannten mittleren speci-hr. f. physik. Obemie, Bd. 6, S. 474; Bd. 7, S.igkaitHroibung. Die
